Materials, Supplies, & Cutting Diagram 

Queen Size Platform Bed 


A Headboard Legs (2) 

B Headboard Bottom Rail (1) 
C Headboard Middle Rail (1) 

D Headboard Top Rail (1) 

E Headboard Stiles (2) 

F Headboard Side Panels (2) 

G Headboard Center Panel (1) 

H Headboard Cap (1) 

I Footboard Legs (2) 

J Footboard Rail (1) 

K Side Rails (2) 


3 x 3 - 43 
1 Z 2 x 7 - 63 
1 V 2 x 7 - 63 
1 ; / 2 x 3 V 2 x 63 
1 7 /2x3!/2- 13% 
% ply. - 13% - 13% 
% ply. - 27% - 13% 
1 x 4 - 68 
3x3- 14 Va 
1 J / 2 x 7 - 63 
1 J /2 x 7 - 80 


L Side Rail Cleats (2) 

M Headboard/Footboard Cleats (2) 
N Platform Panels (2) 

O Platform Brace (1) 


(4 sets) 6" Bed Rail Fasteners w/Screws 
(22) #8 x 2V 2 " Fh Woodscrews 
(8) #8x2" Fh Woodscrews 
(6) #8 x IV Fh Woodscrews 


1 J /2 x 1 J / 2 - 78 7 /2 
1 ? /2 x 1 Z 2 - 60 
% ply. - 40% x 61 Z 4 
% ply. -6x30 


V/ 2 “ x 10“ - 96“ Cherry (13.3 Bd. Ft.) 



B 


1Z 2 " x 7 / 2 "- 72“ Cherry (7.5 Bd. Ft.) 


C 


1 “ x 4 / 2 “- 72" Cherry (2.8 Bd. Ft.) 

H 


1V 2 " x 7fi“- 72" Cherry (7.5 Bd. Ft.) 


J 


IV 2 "x 7 / 2 "- 84“ Cherry (8.75 Bd. Ft.) 


K 


V/ 2 " x7V2- 84" Cherry (8.75 Bd. Ft.) 

K 


1 y 2 " x 7"-84“ Poplar (8.2 Bd. Ft.) 

- M - 1 


- I-- 


3 A“ - 48“ x 48“ Cherry Plywood 




F 



F 

< - GRAIN DIRECTION -► 

W - 48“ x 96“ Fir Plywood 


N 


O 


3 A" - 48“ x 96" Fir Plywood 

N 

































































